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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE JUIN 1968 - 10° CIRCONSCRIPTION DES HAUTS-DE-SEINE 


BOULOGNE - BIELANCOU RM 








Jacques DUBOIS 


Conseiller Municipal 
de Boulogne-Billancourt 


39 ans - 4 enfants 


Directeur des Services 
Economiques d'une 
Oraanisation Professionnelle 





Suppléant : 
Gilbert MAYEUX 


Conseiller Municipal 
de Boulogne-Billancourt 


47 ans - 2 enfants 


Commerçant 


Croix de Guerre 
Médaille Militaire 
au titre de la Résistance 


Centre- Progrès 
et Démocratie Moderne 


Madame, Monsieur, 


Le 23 juin, le candidat communiste a perdu 2 000 voix 


et toute possibilité d'être élu à Boulogne-Billancourt. 


Constatant par ailleurs 


— que Jacques DUBOIS 
a augmenté de 20 % le nombre de ses voix par rapport 


aux élections législatives de l’année dernière ; 


— que ce net progrès traduit la volonté d’un nombre de plus 
en plus grand d’entre vous de refuser la cassure de la 


France en deux blocs : 


Le Centre Progrès et Démocratie Moderne 


a décidé de maintenir la candidature de 


JACQUES DUBOIS 
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VOUS : 
VOUS : 


VOUS : 


VOUS : 


1648 


Electrices, Electeurs, 


amis connus ou inconnus du premier tour, 


électeurs socialistes ou de la F.G.D.S. privés de 
vos candidats, 


démocrates qui voulez un régime stable, efficace 
et libre, 


qui refusez une majorité inconditionnelle, 


Nous ne pouvons pas accepter de MOUS /aisser 
devant le dilemme : 


GORSE - CLET 


parmi vous, nous ont fait confiance 
Ils ont eu raison 


Ajoutez votre voix aux leurs 


Votez 


Jacques DUBOIS 


Conseiller Municipal de Boulogne - Billancourt 


Gilbert MAYEUX 


Vu, les Candidats. Conseiller Municipal de Boulogne - Billancourt 


Suppléant 


INF: KE GECLE : MOIL GOT - BOULOGNE 


